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zmarł 23 stycznia 1953 r. w Krakowie. 


Nabożeństwa żałobne 


za Jego duszę odprawione zostaną w rocznicę śmierci w dniach: 
w sobotę dnia 23 stycznia 1954 r. o godzinie 7°30 rano w kościele 
Najśw. Panny Marii przed Ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
i w niedzielę dnia 24-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 
sw. Mikołaja, a w rocznicę Jego pogrzebu w środę dnia 27 b. m. 
o godzinie 7°39 rano w kościele św. Mikołaja, o czym zawiadamia 


Zona. 


